İran: Eşcinsel oldukları için idam edilmediler! 


■o" lgbti.org /iran-escinsel-olduklari-icin-idam-edilmediler/ 

Ulusal Medya'da İran'da 6 Ağustos'ta iki kişinin eşcinsel oldukları için bir kamyona kurulan 
darağacında asılarak idam edildiği iddiaları iran yetkilieri tarafından yalanlandı. 

Yapılan açıklama şu şekilde 

Adalet sisteminin başındaki isim Sadık Amoli Laricani, Batılı İnsan Hakları aktivistlerinin iddalarını 
"yalandan başka bir şey değil" diyerek reddetti. 

İran'da rejim yanlısı bir internet sitesine konuşan Laricani, "Bu insanlara ayrıcalıklar sunmuyoruz ama 
onları astığımız uydurulmuş bir yalandan başka şey değil" dedi. 

Ancak Adalet bakanı Laricani yaptığı açıklamada LGBTİ bireylerin idam edilip edilmediği konusunda bir 
şey söylemedi. 

Ulusal Medya 


